COPIA 



COMUNE di ACCUMOLI 

Provincia di Rieti 

AREA TECNICA 

DETERMINAZIONE N. 40 DEL 22/04/2016 


OGGETTO: Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria chiesa S. 
Maria della Misericordia. CIG: ZA5198FEA6 


IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO che Part. 107 del suddetto decreto attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti 
di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici; 

VISTO che lo stesso prevede che nei Comuni privi di dirigenti tali funzioni siano svolte dai 
responsabili degli uffici e dei servizi; 

VISTO il decreto sindacale di nomina del responsabile dell’ area tecnica e di attribuzione 
dell’indennita di posizione, prot. n. 21 16 del 30/05/2014; 

PREMESSO che si rende necessario effettuare lavori di manutenzione straordinaria della chiesa 
di S. Maria della Misericordia sita in Via Roma ad Accumoli, di proprieta comunale, consistenti 
principalmente nella sostituzione di un canale di gronda e dei relativi discendenti, nella revisione 
di parte del manto di copertura e nella stuccatura parziale di una facciata; 

VISTO il preventivo prot. n. 1796 del 31/03/2016, trasmesso dalla ditta De Santis Santino, con 
sede in Accumoli (RI) - fraz. Grisciano, allegato alia presente determinazione, per un importo 
scontato di € 4.000,00 oltre IVA, per un totale di € 4.880,00; 

VISTI gli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere in merito; 

DETERMINA 

1 . Di affidare alia ditta De Santis Santino, con sede in Accumoli (RI) - fraz. Grisciano, i lavori 
di manutenzione straordinaria della chiesa di S. Maria della Misericordia sita in Via Roma ad 
Accumoli, secondo il preventivo richiamato in premessa, per un importo di € 4.000,00 oltre 
IVA, per un totale di € 4.880,00; 

2. Di impegnare la sopra indicata somma di € 4.880,00 sul bilancio 2016/2018 alia Missione 

...5? Progr. ..A... Tit. ...t?r. Macroaggr Cap. .£.S^?/.^fr, 

Cod. P. Int. dei Conti - gestione 2016; 

3. Di dare atto che 1’IVA relativa ai lavori di cui trattasi sara versata dall’Ente direttamente 
alPErario secondo il disposto delTart. 17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dalPart. 1, 
comma 629, lett. b) della L. 190/2014 (split payment); 




4. Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente 
PARERE DI REGOLARITA TECNICA attestante la regolarita e la correttezza dell’ azi one 
amministrativa, ai sensi delTart. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

5. Di dare atto che la presente determinazione: 

- e esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarita contabile attestante la 
copertura finanziaria; 

- va comunicata per conoscenza alia Giunta Comunale per il tramite del Segretario; 
va pubblicata all’Albo pretorio di questo Ente perl 5 giomi consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto dal'settore Segreteria. 



IL RESPONSABILE DELL ’AREA CONTABILE 

In relazione al disposto dell’art. 147-bis e dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

APPONE 


il PARERE di regolarita contabile ed il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della 
spesa. 

Addi 3 0 APR 2016 J L RESPONSABILE DELL ’AREA CONTABILE 

f.to Dott.ssa Giuliana Salve tta 



PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

La presente determinazione e stata affissa all’albo pretorio on line del Comune il giomo 

5 P er giomi consecutivi. 

N del Registro degli atti pubblicati all’albo prqtorio. 

Accumoli, 3.0.0 jjj, . 2U j 0 ... * 



’incaricato 





